MGR FILOZOFII 


STANISŁAWA MARIA 


przeżywszy lat 66, po długiej a ciężkiej chorobie, 


opatrzona św. Sakramentami, zmarła w Krakowie 
dnia 10 listopada 1973 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowic- 

kim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we Środę 

dnia 14-go bm. o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają 
pograzeni w żałobie: 


CÓRKI, SYN, SYNOWA, ZIĘĆ i WNUKI. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we czwartek dnia 15 bm. o godz. 8 
w kościele paraf. św. Anny. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D.Z. 9365/73 — 30 


Punkt Usiugewy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 570-21 


